Za spokój duszy ś.p. 


STEFANA 


DRABIKA 


Chorążego Polskich Sił Powietrznych 


w 15-tą bolesną rocznicę śmierci 


zmarłego nagle w dniu 15 lipca 1953 r. w Watnall w Anglii a pochowanego 
22 lipca 1953 r. na Cmentarzu Polskich Lotników w Newark 


będzie odprawiona 


w poniedziałek dnia 15 lipca 1968 r. o godz. 11 rano 
w Bazylice Mariackiej przed Chrystusem Ukrzyzowanym 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA 


o czym zawiadamia Przyjaciół i Znajomych Zmariego 


BRAT. 
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